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使用説巧書 ご巧巧前に、必ずお読み < ださし、。 




直百の二み 



撮影表巧パネル 
途中巻き戻しスイッ 
ストラップ取付け部 


パワースイツチ— 

シャッターボタ 


撮影表示/《木 J レ (図はすべての巧晶を点灯状態で示してあります。） 


フラッシュ AUTO (自動発光）マーク 

け AUTO ) 

フラッシュ ON マーク けぴ〇 - 

フラッシュ充電中マーク （ をぶ)一 
フラッシュ OFF マーク (4 OFF ) - 


徽 


• ファインダー窓 
■ ネームブレート取付け部 

フフツンユ 

•ホートフホーカス窓 

レンズ（防塵ガラス） 

セルフタイマーランブ 

-フイルムカウンター 

-無限遠マーク 


セルフタイマーマーク 
露出補正 マーク 
















アインダーと责示ランプ 


標準撮影時 


パノラマ撮影時 



0 


掃ランプ 

(点灯） AE-AF のロック 完了 
(点滅）近距離警告 
AE = 自動露出 



みド=才ートフナーカス 
ホランプ 


L 撮影乾囲フレーム 

実像まファインダーですから、 
見える節囲がそのまま写ります。 


(点灯）フラッシュ発光表示 
フラッシュ未を電時 
(点滅）也輝度連動範囲外警告 
(フラッシュ OFF モー ド時） 


I — 才ートフオ—カスフレ—ム 


このフレーム内の被写体にピントが 
合います。 

——近距離補正 マーク 


近距離撮影時には、このマークより 
内側が写る節囲になります。 


〇 
〇 

L パノラマ撮影範囲フレーム 

このフレームの内側がパノラマ撮影で写 
る節囲です。 

近距離撮影時には、写る節囲がフレーム 
より下方向にずれます。 

(才ートフォーカスフレーム、録ランプ、 
赤ランブの働きは標準撮影と同じです。） 




Monica 園圏園暨 シリーズ専用フラッシュ GX -26( 別売） 

遠距離の被写がを明るく写す、自動調光増灯フラッシュ「コニカ 
現場監督シリーズ専用フラッシュ GX -26」 が別売で用意されてい 
ます。 

コードレスタイプでカメラのフラッシュの発ホに同調してを光 
し、 IS 0100 フィルム使用の場合 14 m まで撮影できます。防水構造 
ではありません。 


因 


セット巧を 
■フラッシユ本巧 
-ブラケット 
■ネームプレートセット 


^-=— 



ネームプレートの取付け手順 


① ネームシー トじ 
おち前を記入し 
て④じ入れて< 
ださい。 


この説明書は下記のマークを使用しております。 


②ネームプ レー ト 
の裏がをはがし 
⑤に入れて上か 
ら巧して〈ださ 
い。 


〇 X 


をい 






さい 

カメラに水滴や砂などが付 
いていたら、巧いたホで巧い 
をとしてから、ちホま力/《一 
をはずして < ださし、。内部に 
水洁や砂が入ると巧巧の原 
因になります。 


電池室カバー開閉ノブを指でつま 
み、 OPEN の矢印方向に回して、開 
閉ノブと OPEN 側の • EP を合わせる 
と、電池室カバーがはずせます。 


電池をカメラ底部の表示に合わせ 
て正し〈入れます。 


電化の接点側を奧にして入れて〈ださ 
い。 

使用電化はリチウム電化 2 GR 5:6 V 、 1 コで 
す。 


♦警告ホ発して大けがのをおがあります。 R 地を义の中に入 
れたり、ショート、み巧、加おをしないでくた•さい。 


. t ま意発熱発义のをおがあります。指を外の巧池を巧用しな 
いでくピさい。 

















電池室カバーをはめ、カバーを押 
さえながら、 CLOSE の矢が方向に開 
閉ノブを回して開閉ノブと CLOSE 
側の • EP を合わせるとロックされ 
ます。 


パワースイッチを押すと、撮影表 
不/《ネルに 

(電池マーク） 

VAUT 0 (フラッシュ AUTO ) 

百（フイルムカウンター) 

が現われ電源 ON になります。 


f 瞧、 I"_ 


I 

正常 


な換宰備 



な換時巧 


電池交換の時期 

電池が消持して、電池マークが2/3 
白くなったら新しい電池と交換し 
てください。 

* 撮影途中で電化マークが2/3白くなった 
ら、最後まで撮影したあと電化を交換し 
て〈ださい。但し、連続のフラッシュ擾 
影を行なった場合、一時的に電化マーク 
が2/3白〈なることがあります。この場 
合、しばら < 時間をおき、パワースイッ 
チを再度入れて〈ださい。電ミ也マークが 
黒〈点灯すれば、電化はまだ正常です。 


* パワースイッチをもう一度巧すと電源 
OFF になります、電源 OFF のときには電ミ也 
マークだけ点灯し、他のマークはおなし 
ます。 


* 万一撮影中に電ミ也マークが全部白〈なり 
点滅すると、シャッターはきれません。 

* 使用巧みの電池は、カメラ店または電気 
店にお持ち〈ださい。 





DX 導入感巧 ( ISO ) 25 50100 200 40日 

使用フィルム巧なをい oT !?? 帖 


裏ぶた開放ノブを矢印ち向に回転 
し裏ぶたを開けます。 

* リバーサルカラーフィルム（スライド用） 
は、下表の DX 導入感度 （ ISO ) と同一感度の 
フィルムをご使用〈ださい。 

使用フイルム感度の DX 導入感度 


フィルムを入れます。 

* DX コード付きの 35 nm フィルムを巧用しま 
す。フィルム装てんと同時に使用フィル 
ムの感度が自動セツトされます。 D ) (コー 
ドのないフイルムはすべて IS 025 に設定 
されます。 




撮影準備 

2 

フイルムを 
1れてくだ 
さい 

カメラに水滴や砂などが付 
いていたら、をいた布ではい 
をとしてから裏ぶたを開け 
てくださし、。内部に水滴や砂 
が入るとな唐の原因になり 
ます。 

コニカカラーフイルムのご 
巧巧をおすすめします。 



IBllilIrl 111111 fBlIB 


1600 

3200 

1600 

3200 

2000 

2500 

- 


〇 〇 
Q 5 







チッと音がするまで押して入れ、 
フイル ムが平らに出るようにしま 



フィルムを少し引き出し、先端を 
カメラ内部の先端 マー ク I ) に 
合わせて、裏ぶたを閉じます。 



ムは1枚目の撮影位置まで自動的 
に送られます。 


す。 



' -^- ' - L — 



* フイルムのパーフホレーシヨン（送り巧） 
とスプロケット（送り歯車）のかみ合わせ 
を確認して〈ださい。 


* DX 導入感度が IS 025 のフィルム使用の場 
合は、シャツターボタンを押して〈ださ 
い。 

フイルムが送られていないときは 


翊 


フイルムカウンターが 
扫のまま点滅します。 
裏ぶたを開けてフィルムを入れ直して〈だ 
さし、。 









基本撮影 
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いぶい J : 

です 
V AUTO 

すべての巧をに共通する基 
本的な巧をの手順です。 



パワースイッチを押して〈ださ ピントを合わせたい被写体にオー 
い。電源 ON となり、ち AUTO 、 《（フ トフォーカスフレームを合わせま 
ィルムカウンター）が点灯します。す。 

* 電源 OFF 時には電池マークだけが,点なし 
ています。 

* 防塵ガラスおよびオートフォーカス窓の 
巧れにごミ主意〈ださい。もし巧したらき 
れいに巧きとって〈ださい。 









シャッターボタンを半押しすると 
緑ランブが点灯し、自動的にピン 
卜が合います。 


* 緑ランブが点滅したときは、被写巧が近 
すぎてピントが合わない警告で、 シャツ 
夕一がきれません。 

* 緑ランプと同時にセルフタイマーランブ 
が点灯するので、写される人にも撮影の 
タイミングがわかります。 



シャツターボタンをさらに深く詩 
かに押し込み、シャッターをきつ 
てくださし、。 


* 撮影が終わるとフィルムが1 コマ 自動的 
に送られ、フイルムカウンターの数字が 
1つ進みます。 

* 続けて撮影しないときは、パワースイッ 
チを押して電源 OFF にしてください。 

* 電厢 ON のまま巧置しても、釣30かをには 
自動的に電源 OFF となります。 







りおフラジ 

シュ巧 

VAUTO 

巧いときフラッシュが自巧 
的におホします。 

* 大光量フラッシュのためを 
中のほこりなどがフラッシ 
ュ光により技射物として、 
写る場合があります。 




シャッターボタンを半巧しして、 
緑ランプと共に赤ランプが点灯し 
たら、フラッシュが自動発光しま 
す。 


フラッシュ撮影の距難 


ISO 100 

0.4m 〜 10.0 m 

ISO 400 

0 .4m 〜 20 . dm 


シャッターボタンをいっぱいに押 
してフラッシュ t 最影してくださ 
し、 0 

* フラッシュ撮影後、ホランプが数砂間点 
灯した後ミ肖えますが、この間は充電中で 
すから、シャッターはきれません。 

* フラッシュは発光する際に熱〈なります 
ので、指で覆わないで〈ださい。 








基本撮影 
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近が摊 

近巧した被写体が画面中央 
からはずれるときは、フォー 
カス□ック巧ををしてくだ 
さし、。 



被写体に近づいてオートフォーカ ファインダーの近距離補正マーク 
スフレー ムに入れてください。 内で構図をミ夫め、シャツターをき 

ります。 


* 近距離補正マークは、 1 m レ: i 巧の撮影時に 
お使い〈ださい。 

シャッターボタン半押しで綠ラン 
プが点滅したときは… 

至近距離より被写体に近すぎてピントが合 
わない警告で、シャッターがきれません。半 
押しした指をいったん離し、少し離れて押し 
直して〈ださい。 


巧距離撮影の至近距雜 







基本撮影 
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フォーカス 
ロック 

ピントを合わせたい巧写体 
が画面中央じないとき、フホ 
ーカスロック揉ををしてく 
ださい。 



ピントを合わせたい被写体にオーシャッターボタンを半巧しする 
トフォーカスフレームを合わせま と、緑ランプが点灯してピント位 
す。 置が固定されます。 

* 緑ランプと同時にセルフタイマーランプ 
が点灯します。 

* 半押しした指をシャッターボタンから雜 
すと、フォーカスロックは解除され、や 
り直しができます。 

* フォーカスロックと同時に自動露出も固 
定されます。 






半押しのまま希望の構図に決め直 
し、シャッターボタンをいっぱい 
に押して撮影します。 



才ートフォーカスが正しく働きに 
<い被写体 

① 光おのあるもの 

② 反がしじ< い黒いもの 
⑤ルさいもの細いもの 

④ 発光が 

⑤ 雨、霧、煙等の実体のないもの 



* ガラス越しの撮影は、才ートフホーカス 
力《働かない場合がありますから、同じ距 
離のものに向けてフォーカスロックして 
ください。 

また、ガラスに密着させても正しい測距 
ができます。 






基本撮影 





パノラ 

おおのを中で横（が）のパノ 
ラマの画面に切きえができ、 
広がりのある風るや長くな 
らんだ集合人物などを、ダイ 
ナミックに表現できます。 



P 切替えノブを下方に回して、指 
標をパノラマ-に合せるとパノラ 
マ画面になります。 

* ファインダーも同時にパノラマ用に切督 
わり、撮影範囲フレームが現れます。 



パノラマ撮影範囲フレーム内で構 
図をみめ、撮影してください。 

* 構図上被写体が才ートフォーカスフレー 
ムからはずれる場合はフォーカスロック 
撮影をして〈ださい。 





近接撮影をすると写る範囲が下方 
向にずれますから、構図に余格を 
もたせて写して〈ださい。 


パノラマ撮影が終ったら切替えノ 
ブを上方に回して、元に戻してく 
ださい。標準画面に戻ります。 


パノラマ切替えノブは必ず標準位 
置またはパノラマ位置に合せ、途 
中で止めて撮影しないでくださ 






* このカメラのパノラマ撮影はカメラ側で標準撮影画面の 1 コマ分の上下を遮光して 
約 13 X 36關の 横長に写し込み、プリント段階でパノラマサイズ (89 X 254师1) に仕上げ 
るものです。 


現像■プリントを依頼されるときのごを恵 

パノラマ撮影をしたフィルムの現像■プリントを DP 店にご依頼になるときは、イ寸属のパノラマシールをパトロ 
-ネ（フィルムの容器）に貼って、必ず「コニカカラー百年プリント"パノラマサイズ"で」と指定して〈ださ 
い。ご指定のない場合は、標準のサービスサイズでブリントされる場合があります。 

シールの使い分け：標準撮影の途中でパノラマ撮影した場合は、「パノラマ/標準混在」シール、全てパノラマ 
撮影した場合は「全数パノラマ」シールをおってください。 




基本攝影 
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フイルムの 

かりごし-ぶ 

フイルムの規定枚数よりを 
<巧をした場合、最お画面が 
重なることがあ y ます。 

写し後わったフイルムは、お 
早目にカメラ店に持参し 「コ 
二カカラー百年プリント」と 
ご指定ください。 



フィルムが最後になると自動的に 
巻き戻され、巻き戻し完了で停止 
します。フィルムカウンターの百 
の点減を確認した上でフィルムを 
取り出してください。 

* フィルムカウンターは、巻き戻しじ連動 
して逆算します。 

* 裏ぶたを開けるとフィルム巧数計の S が 
一瞬点灯し、電源 ON になります。 


⑥ 

fi 10] 

ピ 

oa 

» 

a. 

w 

留 

1 

1 

1 

1© 



il’ 

_1 


途中巻き戻しのち法 
途中巻き戻し （ R ) スイッチをスト 
ラップ調節具の突起部で押すと、 
撮影途中の フィ ルム巻き戻しがで 
きます。 

* 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場 
合と同じです。 

* 途中巻き戻し （ R ) スイッチをシャーブぺ 
ンシル等の銳い先端部で巧すと巧障の原 
因となります。 











応用撮影 


U AMTn フラッシュ AUTO (自動発光) 
I U モ—ド（-般撮影モ—ド） 


モードスイッチを巧すと、撮影表 
示パネル上に6つのモードが、順 
次表示され循環します。 

* 通常は tAUTO になっています。 

* >0ん >0 FF 、4 0 FFgm . 00のをモード 
は固定され、一度設定したモードで撮影 
を続けられます。撮影がおったら一般撮 
影モードに戻しておきましよう。 


ろ ON フラッシュ ON モード 

1 

40 FF フラッシュ OFF モード 

1 

i nFFgIil +2. OEV 露出補正モード 


公 

1 

00 

L 


セルフタイマーモード 

か UT 0) 

無限遠モード (4 AUT 0) 


* セルフタイマー撮影公では、1コ 
マ撮影を、フラッシュ AUTO モードに 
自動復帰します。 


r 臣 a 


モードスイツチ 

のか 

被写がに応じて最適な拓を 
方法を選巧できます。 





応用撮影 
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〇占フろ ♦ッ 

シュ巧 巧 
i ON 

(フラッシュ洲モード） 
フラッシュが常時巧光する 
モードです。を光や室内窓踪 
のが写巧を巧るくきれいじ 
写します。 
















応用撮影 
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スローシャッ 
ターシンクロ 
ち ON 

(フラッシュ ON モード） 

夕方や巧間の巧をで、スロー 
シャッターによるフラッシ 
ュ巧をが行われ、バックも被 
写巧も共に巧る〈写せます。 









応用撮影 
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フラッシュ 
なしの巧巧 
み OFF 

(フラッシュ OFF モード） 
フラッシュが 発光しない モ 
—ドです。フラッシュ巧をが 
禁止されている美術館やが 
会のをま巧をなどにご利用 
ください。 



モードスイッチを押して、撮影表 
示パネルに >0 FF を出します。 
被写体に向けてシャッターをきれ 
ば、1/4砂までフラッシュなしの自 
動露出撮影ができます。 

* シャッターボタン半巧しでホランプが点 
滅したときは、カメラぶれの警告です。 
=脚をご使用〈ださい。 



暗くて自動露出が働かないとき 
は、最長2砂の超 スロー シャツタ 
一に 切替わります。 （2 抄バルブ） 


* このときはシャッターボタン半}甲しで、 
ホランプがゆつ〈り点滅します。 

* 2抄バルブは、2秒な巧であれば、シャ 
ッターボタンを巧している間、シャッタ 
—が開いたままになります。カメラぶれ 
防止のため兰脚をご使用ください。 








応用撮影 
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+ 2. OEY 



V OFF 區 


(+2.0 EVS 出補正モード） 
»出を多めにかけたいとき 
I こ巧うモードです。 



+ 2.0 EV 雷出補正撮影 


モードスイッチを押して、撮影表被写体に向けてシャッターをきれ 
示パネルにち OFF ：® を出します。ば標準より釣 2.0 絞り分明るい自 
* 巧暗コントラストの強い建物など、風景 動露出補正撮影ができます。 

の暗部を巧る〈写したいときにも、この 
モードを使って〈ださい。 

* 暗い場所では云脚を使用して〈ださい。 

'.去 

>0 FF のフラッシュ 撮影 * 










応用撮影 
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セルフタイ 
マー巧 

の 

(セルフタイマーモード） 
人出を巧りずに、巧をを自身 
が作業をしているが況を巧 
をできます。 



モードスイッチを押して、撮影表被写体に向けてシャッターボタン 
示パネルにだ）を出します。 を押すとセルフタイマーがスター 

牛セルフタイマーモードにセットすると、 卜し、 約10抄後にシャツ ター がき 
♦ AUTO (フラッシュ自動発光）になりま 

+兰脚をご巧用〈ださい。 * 7巧点灯を' 3巧点滅します。 

»フホ-カス□ックもできます。 * ^<^!^^^^操巧ずると正しいピント 

* 撮影終了で一般撮影モードに房ります。 
続けてセルフ撮影する場合はセットし直 
してください。 

* パワースイッチを巧すと作動中のキャン 
セルができます。 











応用撮影 
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做保 


〇〇 


(ホ限をモード） 

ピントがおお遠に固まされ 
るモードです。日中の遠景巧 
を、特に窓ガラス越しのまる 
巧をに有効です。 










おもなだ笑 


* 下記性能については当な試験を件によります。 

* 製品の仕巧、か親については予告な<変更することがあります。 



マ撮お時） 

巧群 S わ稱ぶ) 


西面サイズ：_ 

レンズ：コニカレンズ、： . 

レンズ前面に巧歷ガラス 

パワースイッチ：■巧 ON で才ートローディング•シャツター 
ロック巧お- 巧さ点な*お30み後自か的に電 




_ m 〜10.日 m、 発光 M 巧♦巧5わ _ 

モ—ド切巧え：フラッシュ自動発ホ、フラッシュ ON.、 フラッ 
シュ OFF、+2.0EVII 出巧正、セルフタイマー 
«お、お巧速«おの6モードを巧巧、巧さバ 


iSOFF、 ■巧ち量マークき示、1巧 OFF でシ ネルに表示 

ヤツタ—ロック.電池マ—クなかの巧晶ミ肖巧セルフタイマ—：■子ま、作動時田わ10巧、セルフタイマー 



ダーわきじほランプ （A E • A F ロツク時点巧量 （■さ）：375 0 (電池別） 
好、ぶを難ロック時点巧）、ホランプ（フラ 


ッシュ発ホ時点な•ホ充> 時点灯、化巧ち警 
吿時点ぷ） 






























